Mi 2 Bogueic il 


artysta muzyk, członek czynny i solista, członek Zarządu i inspektor Filharmonji krakowskiej, 
członek Urzędniczego Symfonicznego Zespołu Ubezpieczalni Społecznej, członek Kameralnego 
Zespołu Polskiego Radja 


przeżywszy lat 53, zmarł dnia 22 lutego 1935 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy V Szpitala Okręgowego przy ul. Wrocławskiej na cmentarz wojskowy 
nastąpi we wtorek dnia 26 b. m. o godz. 3 popołudniu, na który-to smutny obrzęd stroskana Żona 
z dziećmi zaprasza krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


ockzesowy ONUFREGO FIUTA A 


w nranowie, ul. Grzegorzecha L. 7. — Tel. Mr. 141-05 i 102-48. 


